[стр] ОАО «ЧТЗ» 

-Ь и с_. Челябинский тракторный завод 
I □ П І - 3 І 454007 г .Челябинск 

ПАСПОРТ 454007 СМ585.01.000ПС 
Головка вентильная ТО 23-108-005-88 

Предназначена для ремочта.-ияи ре¬ 
ставрации смесителей, установленных 
в ванной комнате или кухне жилых 
зданий. 

К о м п л е кт (шт.): 

Голоока вентильная 

Прокладка клапана 1 

Кольцо 008-012-25-2-2 

ГОСТ 18821-73 , 

Кольцо 010-014-25-2-2 

ГОСГ18829-7Э , 

Паспорт , 








